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SERIES 

Starting at $69.95 


GROUP SIZE 

PART 4 

CCA 

CA 

RC 

FREE REPLACEMENT 
WARRANTY 

DEALER PRICE 

RETAIL 

PRICE 

24 

PF-24-5 

530 

660 

95 

18 

$72.95 

$104.95 

24F 

PF-24F-5 

530 

660 

95 

18 

$72.95 

$104.95 

26R 

PF-26R-5 

450 

560 

85 

18 

$74.95 

$104.95 

34 

PF-34-6 

685 

855 

120 

18 

$82.95 

$109.95 

35 

PF-35-6 

540 

675 

100 

18 

$78.95 

$109.95 

51 

PF-51-6 

425 

530 

75 

18 

$76.95 

$104.95 

51R 

PF-51R-6 

425 

530 

75 

18 

$76.95 

$104.95 

58 

PF-58-6 

460 

575 

80 

18 

$79.95 

$104.95 

65 

PF-65-5 

650 

810 

130 

18 

$93.95 

$119.95 

75 

PF-75-5 

550 

685 

80 

18 

$80.95 

$109.95 

75/86DT* 

PF-75DT-5 

450 

560 

75 

18 

$69.95 

$99.95 

78 

PF-78-6 

630 

785 

120 

18 

$86.95 

$109.95 

34/78DT 

PF-78DT-7 

780 

975 

115 

18 

$98.95 

$128.95 

86 

PF-86-6 

520 

650 

90 

18 

$84.95 

$109.95 

H5 

PF-47/H5-6 

630 

785 

100 

18 

$88.95 

$118.95 

H6 

PF-48/H6-6 

610 

760 

95 

18 

$106.95 

$136.95 

H7 

PF-94R/H7-7 

750 

935 

140 

18 

$110.95 

$137.95 

H8 

PF-49/H8-6 

850 

1000 

150 

18 

$119.95 

$145.95 

65 

V65-6 

850 

1000 

150 

18 

$104.95 

$134.95 
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